PAULINA z SAWICKICH 


IETRZYCKA 


Wdowa po c. k. kameralnym leśniczym, 


przeżywszy lat 59, opatrzona SS. Sakramentami, zmarła dnia 6 Lutego 
1896 roku o godzinie 2 po południu. 


W głębokim smutku pozostałe córki wraz z rodziną Zmarłej, zapraszają Krewnych, 

Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, w Sobotę 

dnia 8 b. m. o godzinie 3 po południu z domu pod L. 44 przy ul. Długiej. wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


